FIG.   I.    SIMPLE PLOUGH (TURKESTAN)

(after Leter}

HG. 2*   CURVED-BEAM PLOUGH (GERMANY)

(after Lsser"}

FIG.  3.   POUR-SIDED PLOUGH (MACEDONIA)

(o/rer Lemr)